JULIAN BUGIELSKI 


pensyonowany dyrektor szkoły w Lipniku, 


przeżywszy lat 71, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 19 września 1903 r. 


W smutku pozostała siostra z mężem zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 1 pobożną Publiczność 
na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się w Myślenicach w poniedziałek dnia 21 b. m. o godzinie 3 
popołudniu, wprost na cmentarz miejscowy. 


Gzeionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


